Staraniem Polskiego Kółka kontuszowego w Krakowie 


odbędzie się dnia 12 listopada 1903 r. o godzinie Y rano 
w kościele OO. Franciszkanów 


UROCZYSTE NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


za dusze poległych w obronie naszej ukochanej Ojczyzny 


na które się Szanownych Rodaków i P. T. Publiczność zaprasza. 


